hade  hennes  moder  kommit  ut  på  trappan  och  sagt  att  det  e - 
lektriska  ljuset  slocknat  och  ett  elektriskt  synkronur  stannat. 
Fru  Erikssons  make  är  elektriker  varför  han  i höstaden  har  ett 
ur,  som  anger  tiden  när  ett  fel  uppstått  å de  elektriska  led- 
ningarna. ljuset  tändes  omedelbart  efter  det  dä samma  släckts. 
Bet  kan  antagas  att  när  fenomenet  passerade  över  de  elektriska 
ledningarna  störningar  uppkommo. 

Övermontören  Ragnar  Barret,  Odensbacken,  vilken  är  boende 
omkring  1 kilometer  från  iakttagaren  och  vilken  är  innehavare 
av  ett  liknande  ur,  har  uppgivit,  att  hans  ur  ej  registrerat 
några  störningar  vid  tiden  för  iakttagelsen.  Huruvida  ljuset 
släckts  i intill var ande  byggnader  har  icke  stått  att  utröna, 
enär  dessa  icke  haft  ljus  vid  denne  sena  tidpunkt. 

Fru  Eriksson  beskriver  föremålen  såsom  tre  efter  varann 


följande  trianglar  av  omkring  80  cm.  längd  och  omkring  50  cm. 

i 

bredd  samt  med  omkring  20  cm.  mörkt  mellanrum  emellan  varje 
triangel. 


Ytterligare  någon  person,  som  iakttagit  föremålen  har 
hitintills  ej  kunnat  anträffas. 


3tora  LIellösa  som  ovan;. 


F jäfduhgsman. 


